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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No, si| 4141/ 2010. 

- 4th May 2010 
Sealed tenders in the prescribed forms are 
invited for the supply of T . M . T . Paper for 
Medicine Department in Medical College Hospital, 
Kozhikode- 8 . . 

Superscription Tender Number should be 
specifically noted as S1 /4141/2010 . 

EM,D . - 1 % . 
Price of tender form (including Tax) - Rs. 450, 

Date and time of close of sale of tender forms 
28- 6 -2010 , 3 p . 1 . 

Date and time for receipt of trnder 
29- 6 -2010, 5 p . m . 
- Date and time for opening of "tender - 30 -6-2010, 


-- കോഴിക്കോട്ട ഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി 
നിലെ വെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്കു ം ടി. എം . ടി . 
പേപ്പർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെർ 
നമ്പർ എസ്114141/10 എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

നിരതഴവ്യം - 1 %. 
- ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന്റെ വില (ട്രാക് സ് അടക്കം) 

രൂപ 450 . 
ടെണ്ടർ ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 28 -6 -2010, 9 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫാറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29- 6- 2010 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 -6- 2010 , 11 മണി. 

- ടെന്റിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ( പ്രാബല്യത്തിൽ 
ഇരിക്കണ അവസാന തീയതി 31-12- 2010, 
- , ടെണ്ടർ ഫാറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്ക് 
ബ :തുമായ മേൽവിലാസം - സപനം, മെഡിക്കൽ 
കാളജ് ആശുപരി, കോഴി 1 2018 48 , 


11 a, p . 


Date upto which rates are to be frms 
31 -12-2010. 
• Address of Officer from whom teater forms are 
to be obtained and who.n tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode-8 . 


( d .) 
Superintendent, 


TENDER NOTICE 
No . 8113275/2010 . 

| 5th May 2010 . 
Sealed tenders in the preparibed forms are invite for the supply of the following items 
to Medical College Hospital, Kozhikode . 

NAME OF ITEMS 
1 . E . E . G . Recording Paper for 16 " Channel EEG machine . 
- 2 . Electrode Jelly 

3 . Black hik 
Superscription Tender No. should be specifically noted as s1/3275/2010 . 
P . A . G . - Rs. 97, 000. 
E . M . D . - 1 % . 
Price of tender forms (including Tax ) - Rs . 450 . 
Last date and time of close of sale of tender formi - 22 -6 -2010 , 3p. m . 
Last date and time of receipt of ted:ler form - 23 - 6 -2010, 5 p . 2 . 
Date and time of opening of teader - 24-6 -2010 , 11 a . m . 
Date upto which the rates are to be firms - 31 -12 - 2010 . 
Address of Officer from whom tender forms are to be obtained and to whom teaders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 

കാഴീക്കോട് മെഡിക്കൽ കോഴ ആശുപത്രിയിലക്കര താ ഴെ , പറയുന്നവ സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണവുകൾ ക്ഷണിച്ച് കൊളളുന്നു . 


| ഇനവിവരം 


1 . . ഇ . ഇ . ജി . റിക്കാർഡിംഗ് പേപ്പർ 
2 . ഇലക°4(ഭാഡ ജെല്ലി 

3 . ബ്ലാക്ക് ഇൻക 
ടെർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ എസ 1/3275/ 2010 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരി 
നതാണ്, 

അടങ്കൽ തുക 97,000 രൂപ. 
നിരതഭവ്യം - 1 %. 

ണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) - 450 രൂപ . 
ഒഴൽ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 22- 6 -2010 , 3 മണി, 
ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 23 - 6-2010, 5 മണി, 
ടെ ബാർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24- 6 -2010 , 11 മണി, 

ബറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കണ തീയതി --81-12-2010 , 

ടെബി ഡാറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച അയയാനതുമായ മേൽവിലാസം സ്വപ , മെഡിക്കൽ കോളേ 
ആഗപ്രതി, കോഴിക്കോട് , 
Medical College Hospital, 

| ( d .) 
Kozhikode- 8 . 

Superintendant. 
TENDER NOTICE 
No. sI / T |4619/ 2009/ HDc . 

1216 May 2010 . 
Scaled tenden in the preycribed forms are invited for the purchase of Surgical Rubber Gloves 6 . 5 inch 
(Non - Sterile ) 15000 pairs (Unit 1 pair ) for Institute of Maternal and Child Health , Kozhikode . 

Tenders should be superscribed with Tender Number and should be addressed to the Superintendent, 
Institute of Maternal and Child Health , Medical College , Kozhikode- 8 , Kerala . Tender will be opened at 
11 a . m . on , 24 -6 - 2010 in the presence of such of the tenderers or their authorized persons who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the Superintendent, Institute of Maternal and Child Health , 
Medical College, Kozhikode- 8 , Kerala will obtain the requisite tender form in which the tenders should be 
submitted . Application for dender forms should be accompanied by the cash remittance as noted below 
for a set of tender forms which will not be refunded under any circumstances . Postage Stamps, Draft 
etc . will not be accepted towards the cost of tender formy. Teader forms will not be sent by VPP . 


Cost of tender forms (including Tax ) : 

- Original - Rs. 400 + 12 . 5 % Tax (Rs. 450 ) 
- Duplicate --Rs. 200 + 12.5 % Tax (Rs. 225). 

- By Post - Rs. 50. 
Closing date and time of sale of tender forms - 22-6 -2010, 3 p . m . 
Last date and time of receipt of tender forms - 23-6 -2010 , 5p . m . 
Opening date and time of tender - 24-6 -2010, 11 a . m . 

Date upto which the ſates are to be firm - 31 -7- 2010 . 

The tender should be accompanied by EMD amounting to 1 % (Rounded to next one Rupee ) of 
the total cost of the articles tendered for. The tenders not accompanied by sufficient EMD will not be 
critertained, 

Agreement in Krala Stamp Paper Worth Rs. 100 should be submitted along with tender . 

The EMD should be submitted as Bank Draft. The quality of the items should be ensured by 
the supplier and sample of the same has to be supplied along with the tender. 

Quote the price for one pair inclusive of all taxes, which should be martioned clearly . 
Further details can be had from the office of the undersigned during office hours on any working day . 

- കോഴിക്കോട് - മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ എച്ച്. ഡി . സി , സെൻട്രൽ ലാബിലേക്ക 
2009 -10 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ സർജിക്കൽ റബ്ബ ർ ഗ്ലൗസ് 6 . 5 ഇഞ്ച് ( നോൺ സ്റെറിൽ 15000 
( പെയർ) (യുണിറന - 1 പെയർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ): 

ഒറിജിനൽ - 450 രൂപ . 
ഡിക്കേററ് - 225 രൂപ , 

തപാൽ വഴി 50 രൂപ ( അധികം) 
ദർഘാസ് ഫോറം വി നൽകുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 22-6 - 2010 , 3 മണി, 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 2 6 . 2010, 5 മണി, 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 24 -6 -2010 , 11 മണി 
ദർഘാസ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കൺ തീയതി - ദി - 7-2010 . 

ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുളള കവറിന്റെ മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും • സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കാഷ8, കരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുളളവർ ഐ . എം . സി , എച്ച്, ആഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ഫാറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്, അപക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസിൽ വില അടയ്ക്കണതാണ . ദർഘാസ 
ഫാറം കൈമാററം ചെയ്യാൻ പാടില്ല , ചെക്കുകൾ , പോസ്റ്ററാജ് സലറാമ്പ്, ( ഡാഫ്ററ് എന്നിവ ദർഘാസ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി , പി , ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുവാൻ സാമ്പിൾ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
വില എല്ലാ നികുതികളടക്കം കാണിക്കേണ്ടതാണ് . ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിരതവ്യമായി ടെണ്ടറിൽ 
കാണിക്കുന്ന വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം സംഖ്യയ്ക്കുള്ള ബാങ്ക് ഡാഫ റാ അക്കം ചെയ്തിരിക്ക ണ്ടതാണ്, 
അല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്, 100 രൂപയുടെ കേരള ( സ് 100ാമ്പ പുപ്പറിൽ എഗിന്റെ ൻറ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഇ . ഒാഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


Institute of Maternal and Child Health, 
Kozhikode. 


( Sd . ) . 


Superinteripe 


TENDER NOTICE 
No. HDS/286 2009 . 

: 27th April 2010 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for the supply of the following items 
to Hospital Development Sociсty, Medical College Hospital, Kozhikod , 

Superscription Tender No. should be specificaliy noted as HDS/286 /09 dated 27 -4- 2010 . 
Price of tender for n -- Rs. 1,688. 
Last date and time for close of sale of tender forms- - 14 -6 - 2010 , 3pm . 
Last date and time for receipt of tender - - 15-6 -2010 , 3 p . m . , 
Date and time for opening of tender - 16 - 6 -2010 , 3 p . m . 
Date upto which rates are to remain firm for acceptance- 31-8 -2010 . 


Address ofOfficer from whom tender forms are to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Secretary , Hospital Development Society , Medical College Hospital , Kozhikode-678 008 , Kerala State . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി വികസന സൊസററിയുടെകീഴിൽ ന്യായവില 
മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു സ ജിക്കൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനുളള ഉപകരണങ്ങൾ 
വാരുന്നതിന് തെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ടെ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ എച്ച്. ഡി . എസ്286/ 09 എന്ന വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കണ്ടതാണ്. 

ബർ ഫോറത്തിന്റെ വില ടാക്സ് അടക്കം -രൂപ 1 , 688 , 
ബർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും --14-6-2010 , 9 മണി, 
ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 15-6-2010 , 3 മണി, 
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 16- 6- 2010 , 3 മണി, പ 

റിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേ തീയതി - 31- 8-2010 , 
ടെർഫോമം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം സെകട്ടറി, ആശു പ്രതി വികസന 
സാര സററി, മെഡിക്കൽ കോളേ. ” മകൃശുപതി, കാഴിക്കാം . 


Name or Irens. 
1 . DHS System 
2 . DCs System 
3 . 3 . 5 DCP System 
4 . 4 . 5 DCP System 
5 . Small Fragment LCP System 
6 . Large Fragment LCP System 
7 . Hemi. Arthroplasty for fracture neck of femur 
8 , Inter locking nail Systern Tibia 
9 . Interlocking System Femur 
10 . Forearm Nailing System 
11 . Cannulated Lip Screw System 
12 . Pin Fixation System for K Wire 
13. Petriarticula fixation System 

14 . Moss MIAMI Spine Fixation System 
Hospital Development Society, 
Medical College Hospitsi, 
Kozhikode . 


(Sd, 
Secretary - 


